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環境 生活 部 環境 保全 課 





北朝 鮮 の 核 実験 に 係る 環境 放射 能 水準 調査 の 監視 強化 解除 及び 
測定 結果 の 総括 に つい て (報告 ) 


















































9 月 3 日 か ら 本 県 に お いて 監視 体制 を 強化 し 実施 し て いる 環境 放射 能 水 準 調査 に つい て 、 


原子 力 規制 庁 か ら 、 本 日 (9 月 12 日 ( 火 )) 15 時 を も っ て 監視 強化 を 解除 し 、 通 常 体制 へ 
移行 する 旨 の 連絡 が あり まし た の で 、 お 知ら せ し ま す 。 






































1 監視 強化 期間 の 測定 結果 の 総括 
(1) 空間 線量 率 


県 内 10 地点 の モニ タリ ング ポス ト 測 定 結 果 に つい て 、 特 別 な 変化 は 見 られ 3 























ませ ん で 
じ だ 。 
測定 期間 盛岡 市 の 測定 結果 * 
9 月 3 日 (日 ) 14 時 30 分 ~ 0. 019~0.032 Gy ン h 
9 月 12 日 ( 火 ) 15 時 (0.019<0.048/ Gy ン h) デ 2 























※1 Gy プ h は 、 毎時 マイ クロ グレ イ (1 Gy ノ h 王 1 prSy グ h) 
※2  () 内 は 、 盛 岡市 に お ける 過去 1 年 間 の 測定 値 
参考 : モニ タリ ング ポス ト 測 定 結 果 を 公表 し て いる 県 ホー ムペ ー ジ 
手 県 公式 H 還 > 了 射 能 に 関す る 情報 > 了 曲 境 放射 能 水準 調査 > 
環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 
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(2) 大 気 浮遊 じん ・ 降 下 物 
















































































項 試料 採取 期間 測定 結果 解説 
。, | 9 月 3 日 (日) 14 時 30 分 ~ MVY きく ト な と 
4 S 気 中 に 浮遊 
大 気 浮遊 じん 9 月 11 日 (月) 9 時 の KICSSMIMI IA 
9 月 3 日 (日) 14 時 30 分 < 大 気 中 か ら 自 然 に 降 
降下 物 9 月 11 日 (月 ) 15 時 不 検 出 下 し て くる 塵 、 降 水 





























2 今後 の 対応 等 


今回 の 報告 を も っ て 、 北 朝鮮 の 核 実験 に 係る 環境 放射 能 水準 調査 の 報道 資料 提供 を 終了 
し ます 。 
な お 、 本 日 以降 は 、 放射 能 モ ニタ リン グ を 通常 の 体 1 
本 
※3 モニ タリ ング ポス ト : 24 時 間 常 時 測定 
大 気 浮遊 じん : 四半 期 に 1 回 
降下 物 : 1 か 月 に 1 区 



































前 に 戻し 、 通 常 の 頻度 ** で 実施 し ま 










































































【 担 当 : 環境 保全 課 担 当 課 長 八重 李 内 線 5356】 


